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prefent thefe from Sweden, if you think them de¬ 
serving your notice, which I hope you will. 

I have the honour to be, 

With the moft perfect efteem, 

S I R, 

Your moft obedient 

humble fervant, 

Wargentin. 


XL. Obfervationes Veneris fub Sole vifee, ha- 
bitce Parifiis, die 6 a Junii 1761, in palatio 
Luxemburgi, quas Regice Societati Londi- 
nenfi, venerationis fute obfequium , offert 
Hieronymus De la Lande, Acad. Reg . 
Scient. Parifinae Socius , Regiufque Mathe- 
feos Profejfor. 

Read Nov. 19, TUbes in oriente perliftentes ab hora 
1761. _[_%J quarta ufque ad feptimam vilum 

Solis rapuerunt, earumque intervalla unicam obferva- 
tionem permiferunt, quae fequitur, cum fextante hexa- 
pedali fa&am. 

Temp. 
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Temp. app. 
h / n 

631 64. Limbus praecedens 0 ad filum verticale. 

6 31 43 Limbus praecedens ? ad filum horizontal^ 
631 494 Limbus praecedens 9 ad verticale. 

6 32 424 Limbus fequens © ad horizontale. 

Ex hac obfervatione concluditur Iongitudo Veneris a 
parallaxi liberata 2 ' 2 $" ad occafum centri Solis, 
latitudo Veneris 9' 58". 

Deinde adhibui micrometrum objedllvum ex du- 
plici vitro ad 18 pedes focum extendentibus, quocum 
diftantias limbi utriufque Veneris a limbo Solis remo- 
tiori dimenfus fum repetitis obfervationibus. 

Temp. app. Diftantia. 

h f it t ff 

7 13 55 28 11.1 Limbus Veneris auftralis, 

7 18 55 27 23.3 Limbus boreus. 

7 21 45 28 32.1 A. 

7 2 5 5 2 7 39 8 B * 

7 27 50 28 42.0 A. 

7 3 ° 4 6 2 7 49*5 B - 

7 37 1 28 7-3 B * 

7 38 22 28 12.0 B. 

7 39 40 28 15.6 B. 

7 41 44 29 19.0 A. 

7 44 46 29 24.1 A. 

7 48 13 29 33.3 Limbus auftralis,’ 

7 51 48 28 46.6 Limbus boreus. 

7 S 3 35 i| 2 9 534 Limbus auftralis. 

V01..LII. Ff 


Appro- 



[ * i8 ] 

Appropinquante exitu, ut latitudo pun&i Solis, in 
quo Venus limbum defereret, exa&ius determinaretur, 
ad fextantem meum hexapedalem reverfus fum, et 
fequentia obfervavi. 

h / //■ 

7 57 21 Limbus praecedens Solis ad verticale. 

7 57 34 Limbus praecedens Veneris ad verticale. 

7 57 574 Limbus praecedens Veneris ad horizontale. 

7 59 16 Limbus fequens Solis ad horizontale. 

Ex his differentia longitudinis 8 ' 2 1", latitudo i o' 39", 
hord 7 h 57' 40". 

h f n 

8 137 Limbus praecedens Solis ad verticale. 

8 1 434. Limbus Veneris praecedens ad horizontale. 

8 1 544. Limbus fequens Veneris ad verticale. 

8 3 3 Limbus fequens Solis ad horizontale. 

Unde differentia longitudinum 8 / 36", latitudo 
io' 40", ad 8 h 50". 

h t It 

8 4 474, Limbus praecedens Solis ad verticale. 

8 4 504. Limbus fequens Veneris ad horizontale. 

8 4 584 Limbus praecedens Veneris ad verticale. 

8 6 54 Limbus fequens Solis ad horizontale. 

Jtaque ad 8 h 4' 54", differentia longitudinum 8'48", 
latitudo Veneris io' 34". 

h t " 

813 1 Limbus praecedens Veneris ad horizontale. 

813 84 Limbus praecedens Solis ad verticale. 

Limbus 
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h f n 

8 13 16 Limbus praecedens Veneris ad verticale. 

8 14 224. Limbus fequens Solis ad horizontal. 

Ex his ad 8 h 13' 8", differentia longitudinum 9' 21", 
latitudo io / 52 // . 

His adjungere liceat, in confirmationem, quatuor de- 
terminationes habitas prope Lutetiam cum micrometro 
ad tubum hexapedalem compofito, ab ill. Abbate De 
la Caille. 


Temp. app. Lutet. 

. .. ,.-. • 

DifF. longit. | Latitudo. 

& / // 

/ ft 

0 t 

7 49 40 

7 4 8 *4 

10 444. 

7 54 27 

8 3*3 

10 494. 

7 5 8 3 8 

8 16.3 

10 53 

8 3 

9 20.2 

10 59 i 


Omnes diftantias ac determinationes praecedentes ab 
effedtu refradtionis et parallaxeos (10.2") immunes 
funt, non vero ab effedtu aberrationis. 

Tandem obfervationibus aliquantulum fepofitis, ut 
vifus acies conquiefceret, ccelo fereno, tubo decern 
et odto pedum cum oculari 24. pollicum, apertura 
i pollicis, utroque planeta exadte circumfcriptis, om¬ 
nibus apprime difpofitis atque faventibus, exadtiffime 
contadtum obfervavi ad 8 h 28' 25", aut 26" ad fum- 
mum ; ultimum vero ad 8 h 46' 54", temp, appar. 
feu vero. 

Quod ad primum contadtum attinet, nullum du- 
bium mihi videtur, quin ad 2" ubique obfervari poflit, 
ut celeberrimus Halley primus monuit ad fummam 

F f 2 aftrctnomi® 
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aftronomiae utilitatem; poftremus vero contadlus 4" 
jncertitudinem forte fufcipiet, nifi tubis longiflimis ob- 
fervatus fuerit. 

Ex duratione exitus diaraetrum Veneris colligere 
licet 57 /, .8 diametrum Solis liceat fupponere 31' 33", 
ut exaftiflimis obfervationibus aeftate praecedente com- 
pertus fum confentientibus (ut nuntiatum eft) celeber- 
rimi aftronomorum nunc facile principis Bradleii ob¬ 
fervationibus j parallaxim Solis 10".2 adhibeo, unde 
corredtis diftantiis fupra relatis, et cum diftantia Veneris 
exeuntis comparatis, decern modis conjundtionem Ve¬ 
neris fcrutatus fum. 

Itaque, medio aflumpto, ftatuendum mihi videtur 
tempus app. conjunct. 5 11 52', cum latitudine 9' 30", 
longitudine nodi exiftente 8 s 14 0 32' 20"; atque ita 
proximo nodum jam inveneram, collatis obfervationi¬ 
bus Parifinis cum motu nodi Veneris ab adtione terr© 
et Jovis oriundo, quem 20".2,7 annuatim, calculo in- 
ftituto, determinavi: has autem determinationes a 
Societatis Regiae thefauro primitus oriundas, atque 
ipfius tranfitus Veneris utilitates brevi futuras ejufdem 
Societatis quafi benefkium, agnofcamus. 


XLI. An 



